PHILIPS 


PENTODE for use as H.F. amplifier 
PENTHODE pour utilisation comme amplificatrice H.F. 
PENTHODE zur Verwendung als H.F. Verstärker 


Filament oxide-coated 
Filanent oxyde 
Heizfaden: Oxyd 


Heating : direct 
Chauffage: direct 
Heizung : direkt 


Capacitances 
Capacités 
Kapazitäten 


ere characteristics g1 
Caractéristiques typiques 
kenndaten S Van Säi: 
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Caractéristiques limites 
Grenzdaten 


Limiting values 


max. 
Ik maxe 
Ikp = naxe. 
1) With fixed grid bias; à polarisation fixe; mit 
2 fester Gittervorspannung 


)With automatic grid bias; à polarisation automa- 
tique; mit automatischer Gittervorspannung 


58540 


7.7.1954 1. 


Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 


Socket 
Support 
Fassung 


Mounting position: 


Montage 


Einbau 


Net weight 
Poids net 
Nettogewicht 


Shipping weight 
Poids brut 
Bruttogewicht 
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Le 


0523 a 
ie 22817 


vertical with base up or down;hori- 
zontal with plane of filament verti- 
cal. 

vertical avec culot en haut ou en bas 
horizontal avec plan du filament 
vertical 

senkrecht mit Sockel oben oder unten 
waagerecht mit der Heizfadenfläche 
senkrecht 


939 0154 
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